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SS 
SPECIFICATICNS 
2s02sSty) Transmit Frequency Range: 3.5 MHz ~ 29.7 MHz’ 
Qe Exciter Power: 10W 
SE Collector Input: 3.5 MHz ~ 21 MHz, 16CW 
; 28 MHz. 140W 
Input, Output Impedance: 50a 
2SA4961Y) Power Supply: DC 12 ~ 16V-(13.8V) 
On Power Consumption: 15A (DC 13.8V) 
= Semiconductor Comploment: 
Transistors: 20 
Diodes: 22 
SRFI714 Dimentions: 123 (123) Wide x 97 (107) High x 235 (265) Deep 
és Valt“2s in. parenthesis include protrusions, 
Weight: 2.2 kg 


NOTE: i 
Specifications are subject to change for impro’ ments. 
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™ The curcuit and ratings change without notice due to 
_ developement in technology... ... 
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